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1. Dönem Vizyon Belgesi İzleme Raporu Hazırlandı 


Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları 
Vizyon Belgesi dikkate alınarak hazırlanmış Kalite Takip Sistemi (KTS) İzleme Raporu 
hazırlanmıştır. 


2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
TAŞOVA ŞEHİT BEKİR ÖZDEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 


KALİTE TAKİP SİSTEMİ (VİZYON BELGESİ) İZLEME RAPORU 


Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Eylül-Ekim-Kasım-Aralık- 
Ocak Aylarını kapsayan ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde kaliteyi yükseltme amacı taşıyan 
Kalite Takip Sistemi çerçevesinde hazırlanan Vizyon Belgesinin uygulanması ile 

ilgili okulumuzda yapılan çalışmalar: 
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